^n                .                           Zelmtes Capitel.
Bei Bestimmung der Steighohe jedoch ist nur das erste Glied ent-scheidend, wenn der Randwinkel der Fliissigkeit gegen die Rohre gleich Null ist. Sei nun diese Steighohe 7i, der Radius der Rohre > und bezeichne a? den sogenannten Capillaritatscoefficienten, bestimml etwa durch die Gleichung
(i   _i_  r\ 180                         fl-=rr(^ + 7J,
so hat man
Hi + Ho          r           1
19)                   -^—2----------#12 = ^ 0(?i — Pa) a2,
woselbst @i die Dichte der Fliissigkeit, p.2 die der dariiber befindlicheu Substanz (Gas, Dampf oder eine andere Fliissigkeit) ist, und g die Schwereconstante bedeutet. Richtet man sich so ein, dass fiber dei Fliissigkeit sich der Dampf, oder Luft oder ein anderes Gas befindei so sind in hinlanglicheni Abstand vom kritischen ZustandjET2, H^ sehi klein im Verhaltniss zu H^. In diesem Falle ist auch p2 geringfiigig gegen ^ und die Gleichung ergiebt unmittelbar
19a)                                     Hi = gQia*.
Also ware IT proportional a2Q. Man darf aber die Bedingunger nicht vergessen, an welche eine solche Gleichung gebunden ist; zu j< hoheren Temperaturen man schreitet, desto weniger zulassig sind dies< Bedingungen, well einerseits Ql abnimmt und sich dem £2 nahert unc gleiches auch fiir H! gilt, welches sich jff2 und JJ12 nahert. Im kriti
TT         |         TT
schen Zustand ware schon allein wegen  Qi = ()2, J/12 = ——-e>—'-'
auch abgesehen davon, dass etwa auch a verschwindet. Also sind wii nicht eigentlich in der Lage, die Yeranderlichkeit der Capillaritats constante fiir eineFlussigkeit zu ermitteln, immer konimen noch ander< Grossen dazu. Aber angeniihert kann man wenigstens fiir gewiss* Temperaturintervalle diese Veranderlichkeit feststellen,
Es .sind nun eine grosse Menge von Untersuchungen iiber di< Grosse a* ausgefuhrt worden, und es sind auch fiir sehr viele Fliissig keiten Zahlenangaben vorhanden. Sammtliche Untersuchungen stimmei darin iiberein, dass a2 mit wachsender Teinperatur fallt und zwa: rascher als das Volumen wachst, so dass auch (H) mit wachsende-Temperatur abnimmt. Statt "bereits anderweitig verojffentlichte Ergeb nisse anzufiihren, theilt der Verfasser einige von ihm selbst erhalten< Zahlen mit, die sich auf das so viel untersuchte Wasser, auf Alkohol Glycerin, Terpentinol und Olivenol beziehen, indem er zugleich di<
a2 Werthe — hinzufiigt.    Die Dichten sind dabei entnommen fiir Wasse:
aus derTafel von Rossetti, fiir die anderen Fliissigkeiten aus einigei allerdings nicht sehr genauen, jedoch fiir diesen Zweck ausreichendeistanz ausgeben miissen. Dann aber bleibt nocb ein Zweifel ubrig, der gegen sie erhoben worden ist. Narnlich sie setzt voraus, dass die Dicbte der Flussigkeiten in der ganzen Substanz, bis zur mathernatiscben Oberflacbe bin, uberall die namlicbe ist. Indessen bat scbon Poisson pfe-directs Vergleichsreihe nicht, doch kann roan zu einer solchen iiber StickstofF gelangcn. Die Resultate sind:
